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Dr ALEKSANDER 


EICHEL 


lekarz weterynarii w Wieliczce 


zmarł po długich i ciężkich cierpieniach dnia 13 listopada 1949$roku 
w Krakowie, przeżywszy lat 51. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 15 b. m. o godzinie 3 po południu 
z domu przedpogrzebowego przy ul. Miodowej 55 w Krakowie na cmentarz 
żydowski. 
Przyjaciele i Znajomi. 


` 


si ata 


F 3 3 ; „PL 
STAAT SORKA کر‎ St اد‎ aE A= وب‎ 1 2 n > H . د‎ Zyd poh یک ا چا‎ CIA یا‎ 
زد‎ ań, | نمدا‎ = 


